
□ 電池を入れる 


cl^ 



•使用する電池 
IJ チウム電池 

フジフイルム U チウム CR2 


1本 


電池ぶたを開ける 

〇 





且力ートリツジを入れる 

a 



♦使用するカートリツジフイルム 
カラープ U ント用 
1X240 カート U ツジフイルム 

夺力ートリツジを入れる前に 

力ートリツジの10が白く表示されていることを確認してください。 



X 135 (35 mm ) フイルムは 
使用できません。 



カートリッジマークが表巧されて 
いなしにとを確認 




表示な し： 力ートリツジは 
入つていません。 

气 

a 

〇 点灯：力ートリツジが入ってぃます。 


-- 点が：撮影;きみの力ートリツジが人つ 
で、 ています。力-トリッジを取 

り出してください。 


ネカートリツジを入れる前 
じ電池が入っていること 
を確認してください。 




□撮影 



励 0.6 mJii 上、け]1.0 mJii 上 
離れる 



应 30. 白で が上 
[ tll.Om が上 


瓦 




ズーム 




暗いところではフラッシュが自動的に発ホします。 



□. 

4^ • リチウム電化では約25ロマ撮影できます挫社試験条件こよる)。 
• 電ミ也の交換は撮影途中の力ートリツジが乂ってしヴも可能です。 



■電源を入れたまま約7分間放置すると、電源は自動的に切れます。 



ホ電源を入れたままカメラを放置するときは、レンズを上に向けてくだ 
さし、。 


B . . 

X 2 D . 383.4 □ が白く表示さ 
れ ている カートリ ツジでは 
撮影できません。 


X 2 D 、3 な、4 日 が白く表示さ 
れているカートリッジを入 
れようとしてもカートリッ 
ジ室に入りません（機械式 
誤装てん防止機能)。 


x‘‘ir が点なしているときは、 
撮影途中の力ートリツジが 
入っているため、力ートリツ 
ジぶたは開けられません 
(セー フティロ ック機能)。 


• フイルム感度によってフラツ 
シュ撮影距離が異なります。 
力ートリツジを入れる前に 
フイルム感度、フイルム枚数 
を記録することをおすすめし 
ます。 


□. 

• 撮影距離： 広角： 0.6 m 〜〇〇、望遠：1 . Om 〜〇〇 

• AF ランプ 




AF ランプはシャツ 
夕ーボタンを半押し 
したときに表示され 
ます。 


AF ランプの点灯とゆっくり点滅はピント合わせを表示してい 


ます。 

み望遠時、約 1.5 m 必内で撮影するときは AF ランプが点なして 
いることを確認してください。 



暗いところでは、フラッシュ充電中 （"ち 
点減中）はシャッターは切れません。 



ホ目軽減撮影 


暗いところでシャツターボタンを半 
押しすると、赤目軽減ランプが点灯 
します。 




£1 


力ート U ツジを取 D 出す 最後の1コマを撮り終わると、フィルムが自動的にをき戻されます。 




• フラッシュ撮影距離 


フィルム感度 

広角 (22 mm ) 

望遠 (44 mm ) 

ISO 100 

0.6 m 〜 2.0 m 

1.0 m 〜 1.5 m 

に0 200 

0.6 m 〜 3.0 m 

1.0 m 〜 2.0 m 

に0 400 

0.6 m 〜 4.0 m 

1.0 m 〜 3.0 m 

に0 800 

0.9 m 〜目 .0 m 

1.0 m 〜 4.0 m 


(カラーネガフィルム巧用時) 


m . 

• 赤目現象について 

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目がホく写ることがあ 
ります。これはフラッシュの光が目の中で反射することにより起こ 
る現象です。ホ目を起こりにくくするためには、赤目軽減機能を使用 
すると共に、 

•撮られる人にカメラのちに視線を向けてもらう 
•なるべくおづし、て撮影する 
などするとより効果的です。 


□.. 

0 " E "が表示される前に力ートリツジぶたを開けようとすると、カメラ 
がお障したり、フィルムが感光する恐れがありますのでご-;主意くださ 

い。 



撮影達中で 
力ート U ツジを 
取り出す 



□. . 

ita X 1 コマも撮影せずに巻き戻した場合、または遠中で巻き戻した場 
合でも、カートリッジには 3な （撮影済み)が白く表示され、再撮影 
できません。撮影途中でフィルムを現像に出したいときソ外は、 
と!！ボタンを押さないでください。 







































































































































































































































































































































































































































呵 FUJIFILIM 


富±写真ホ様株式会社 


•お買い上げ製品についてのお P 马い合わせは… 

お客様ご相談窓口富±写真光待株式会社カメラき業部干 331-9624 埼玉県さいたま巿化区植竹町 1 T 目324ま地 


ナビ 3 Y トル 


SX 0570 -002236 

BSRSI' ※を国どこからでもホ巧通巧巧をでご巧用いただけます 
携巧電話 • PHS 等からご利用の場をは TEL の 48) 668-2236 

※年末年抬はが# 


午前9 ; 〇| 
午前9 ; 〇| 


00— 午を5; 00 ±日が祭日休み） 
月 巧 日一を 巧 日午前9 ; 00~午を5 ; 00 ±日が祭日休み） 
させていただきます。ネの化5巧等化藥させていただ < 坦さゲあります。 


動お買い上げお品の修理の受付は… 

化幌：富±フイルムサービスステーシ3 
仙台：富±フイルムサービスステーシヨ 
ま京：富±フイルムサービスステーシミ 
富±フォトサ□ン.まを 
を古屋：富±フイルムサービスステーシミ 
大阪：富±フイルムサービスステーシヨ 
富±フォトサ□ン.大阪 
広島：富±フイルムサービスステーシ3 
福岡：富±フイルムサービスステーシミ 


'60-0002 化幅巿中央区化 
180-0811 仙台巿青葉区一： 


2条西 4-2 
を町 4-6-1 
1-9-15 竹; 


化幌；井ビル別館 
. ;命タワ 


ワービル 


仙台第一生 i 

干 105-0022 まを都谨区海岸 1-9-1 5竹芝ビル 
于 104-0061 東京都中央区銀座 5-1 银座ファイブ 
干 460-0008 を古屋巿中区栄 1-12-19 
于 541-0051 大阪巿中央区備後町 3-2-8 大お長をビル 
干 530-0001 大阪市か区お田 1-9-20 大阪マルビル 
于 732-0816 広島巿巧区比治山本町 16-35 広島産業で化センター 
干 812-0018 福岡市博多区住吉 3-1-1 


TEL (011)222-3973 
TEL (022) 265-2149 
TEL (03) 3436-1 315 
TEL (03) 3571 -9411 
TEL(052) 202-1851 
TEL (06) 6260-091 5 
TEL (06) 6346-0222 
TEL (082) 256-3511 
TEL (092) 281-4863 


※よ喔、日曜、巧日、年ホ年掛よか業させて 
♦東を、名古屋、大防：ち±フイルムサ- 
ただし、 をけ-忘し業務のみとなります。 
•ち±フォトサロン-まを、大巧はをけ; 


か業させていただきます。その化吾巧等休業させていただ < 場合がちります。 

フイルムサービスステーシヨンは、通常の±厘日（巧日、年ま年始、夏なかお t リか）はき罢しております。 


あし業務のみです。 


参富±フイルム製品のお問い合わせは… 

おをなコミュニケーションセンター(ち曜日〜を雇日午前9 : 30~午後5 : 00) TEL (03) 3406-2981 
ち±フイルムホームぺージ http://www.1ujifilm.co.jp/ 


四 FUJIFILM 巧証書 

観 nexia Q1 ZOOM ご田!入年月日 


おを前 TEL 


ご住巧 

店を印 


Printed in China FGS-305112-(g)-01 


I このよラなとさは 


操作中このようなときは… 


このよラなとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

カートリッジが入らない。 

• 途中まで撮影済み、撮影済み、または現像済み 
のカートリッジを入れようとしていませんか。 

• 1〇が白く表示されている未使用のカートリッジを入れ 
てください。 

シャッターが切れない。 

① " "が点減していませんか。 

③電源は入った状態にセットされていますか。 

感 "4 "が点減していませんか。 

感撮影済みの力ートリッジが入っていませんか。 

く" E ’’ が点灯、" C ’’ が点減） 

①新しい電池に交換してください。 

③ POWER ボタンを押して、撮影可能なが態にセットして 
ください。 

感フラッシュ充電中です。‘‘} "が'南、減 しなくなるまでお 
待ちくださし、（フラッシュ充電時間は約6秒)。 

@力ートリッジを取り出して、未使用の力ートリッジを装 
てんしてください。 

カートリッジぶたが開けられない。 

• 撮影途中のカートリッジを取り出そうとしてい 
ませんか。 

• と U ボタンでフィルムを巻き戻して〈ださし、。モータ ー 
が止まり‘‘ E " が表示されていることを確認してから、 
カートリッジを取り出してくださし、。 

•力ートリッジを入れてカートリッ 
ジぶたを閉めたが 、‘‘ E " "か’が点 
減している。 

• フィルムカウンターが点減し、 
シャッターが切れない。 

• カメラの故障です。 

• 富±フイルムサービスステーシヨンにお問い合わせく 
ださい。 


プリントがこのよラなとさは… 


このよラなとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

画面がぼんやりしている。 

①被写体に広角： 0.6 m 、 望遠 ： 1.0 m よりおづいて 
撮影しませんでしたか。 

③被写体が中央からがれていませんでしたか。 

感レンズが巧れていませんか。 

@カメラのブレではありませんか。 

①広角： 0.目 m 、 望遠： 1.0 m む上離れて撮影してください。 

③ファインダーのほぼ中央に被写体がくるように構図を 
みめてください。 

感レンズをきれいにしてください。 

©カメラをしっかり構え、シャッターボタンを静かに押し 
てください。 

画面が暗い。 

①暗いところでのフラッシュ撮影で、被写体が遠 
すぎませんでしたか。 

感フラッシュ撮影時にフラッシュ発光部に指が 
掛かっていませんでしたか。 

①規定のフラッシュ撮影距離内で撮影してください。 

③フラッシュ発光部に指を掛けないでください。 

余計なもの(指など）が写っている。 

• レンズ部に指が掛かっていませんでしたか。 

•レンズ部に指が掛からないように、カメラをしっかり構 
えてください。このとき、指がカメラから離れないよう 
にご注意ください。 


I主な仕様 


使用フィルム 

カラープリント用 IX 240 力ートリツジフィルム 

画面サイズ 

16.7 mm X 30.2 mm 

プ U ントタイプ 

C のみ 

レンズ 

フジノンレンズ2群2枚 

f =22 mm 〜 44 mm 1:8〜1:12 

ファインダー 

逆ボリレオ式ファインダー 

0.38倍〜0.68倍 

AF ランプ付き 

距離調節 

アクティブオートフォーカス広角 ：0.6 m 〜00、望遠：1.0 m 〜〇〇、 AF ロック付き 

シャッター 

電子シャッター1/100秒、1/30秒 

露光調節 

2お切り替え式 

フィルム装てん 

ワンタッチドロップインローディングで式セーフティロック機能付き機械式誤装てん防止機能 

フィルム給送 

電動式自動巻き上げ自動卷き戻し遂中巻き戻し可能(途中巻き房しボタンによる） 

フラッシュ 

低輝度自動発光フラッシュ充電時間：約目秒ホ目軽減モードので式： LED プレ照射 

フラッシュ 撮影 距離 

広角 （ 22 mm ) 

望遠 （ 44 mm ) 

フィルム感度 芭0100 

0.6 m 〜 2.0 m 

1.0 m 〜 1.5 m 

に 0 200 

0.6 m 〜 3.0 m 

1.0 m 〜 2.0 m 

に 0 400 

0.6 m 〜 4.0 m 

1.0 m 〜 3.0 m 

に 0 800 

0.9 m 〜目 .0 m 

1.0 m 〜 4.0 m 


(カラーネボフィルム使用時） 

液晶表? 

フィルムカウンター(順尊式）力ートリッジマーク電池容量フラッシュ充電中 

データ記録 

光学式記録で式各コマごとに記録プリントタイプ ( C のみ） 

電源 

リチウム電池 CR 2 1本 

大きさ 

96.0 mm X 75.0 mm X 40.0 mm (突起部隙く） 

質量 運さ） 

12 Og (電池別） 


ホ仕様•性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 


I 製品保証規定 

1 . 保証の内容 

ご購乂後1年1^^内に方一この製品が故障したときは、イ呆証書を添えてご購入店または富±フイルムサービスステーシヨンにお届けください。無料で修理いたします。 
なお、お届けし、ただく際の運賃などの諸費用は、お客穂にてご負担願います。また、お買い上げ店と轉社間の運賃諸掛かりにつきましては、通常の輸送でまと異な 
るで法をとった場合（を期便1^^を使用した場合）は一部ご負巧いただく場合があります。 

2. 次の場合は保証期間内でも上記1 . のイ呆証おをは適用されません（修理可能の場合はを料で修理をお引き受けします）。 

イ.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。 

口.イ呆証書にご購入年月日、販売店をが記入されていない場合、または記載ま項を訂正された場合。 

ハ.富±フイルムサービスステーシヨンお外で分解、修理されたもの。 

二 .义災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。 

ホ.お取扱上の不注意（使用説明書1^^外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂-おの付着、カメラ內部への水•砂-尼の入り込みなど）、保管上の不備（高温多湿 
やナフタリン、しょうのうの入った場所でのイ呆管）、お手入れの不備（かび発生など）により生じた故障。 

へ. 本体に付帯している付属品類（ストラップなど）および消耗品谭池類など）。 

卜.前記切夕巧薛社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。 

チ.を部点検、精密検査、み解掃除などを特別に依頼されたもの。 

3. 本製品に巧するイ呆証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、撮影によって得るであろう利益の損失、精神的な 
損害など）の補償には応じかねます。 

4. 本イ呆証書は日本国内においてのみ有効です。 

■ ご ミ 主意 

1 . 本イ呆証書は前記のイ呆証おをにより無料修理をお約まするもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではあません。 

2. 本保証書の表示についてご不明の点は、使巧説明書、カタログなどに記載されている弊社カメラま業部かお近くの富±フイルムサービスステーシヨンにお問い合わ 
せください。 


国安全にご使用いただくために 

• この製品および付属品は、写真 撮影 LU がの目的に使用しないで<ださい。 

•製品のを全性には十分配慮しておりまずび、下雷己の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。 
• この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。 


A 警告 

A ま意 

この表示を無ネ見して誤った取り扱いをすると、人が死 t ： または重傷を負う 
可能性が想をされる内容を示しています。 

この表示を無ネ見して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 
想をされる内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 


A 警告 

® 維がに分解しないでください。感電の恐れがあります。 

^落下などにより内部が露出したときは、絶がに触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあります。 

A カメラ谭池)が熱くなる、煙が出る、焦け'臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してください。発义ややけどの恐れがあります 
(電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。 

〇フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくだ 
さし、。 

^カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してください。発熱•発火の恐れがあります。 
A 引义性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでください。爆発や発义•やけどの恐 
れがあります。 

^カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息する恐れがあります。 

A 電池の分解、加熱、乂中への投入、充電、ショートは絶がにしないでくださし、。破裂の恐れがあります。 

A 指定がの電池を使わないでください。発熱•発义の恐れがあります。 

^電池は乳幼児の手の届かないところに置いて〈ださし、。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診 
察を受けてください。 


ZL ま意 

^カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでくださし、。感電の原因となることがあります。 

^自転車や自動車•列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故などの原因となることがあります。 
^電池の©©を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発义、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 


I 取巧上のお願い 

田カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでくださし、。 

①'海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛からないようじご注意くださし、。また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。 

感 落としたり、固いものにぶつけると故障の原因になります。また、振動が加わるところ（自動車のトランクなど）に放置しないでください。 

回このカメラはマイクロコンピューターによって制御されているため、ごくまれにカメラが誤作動する場合があります。このようなときは、電池をいったん取り 
出し、再度入れ直してくださし、。 

回長時間お使いにならないときは、高温•多湿•有害ボス（タンスの中のナフタリン、しょうのうイ也）•ホコリなどの影響の少なし、、風通しの良いところにお管してく 
ださい。 

囚閉めきった自動車の中などに長時間放置しないでください。 

回飛行機をご利用の際、モ現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、 X 線検査でカブ 
リなどの影響が出る場合があります。 

回レンズ、 AF 窓、ファインダーなどが巧れたら、ブロアーブラシでホコリを化い、柔らかい布で軽くふきとってくださし、。それでも取れないときは、富±フイルム 
のレンズクリーニングぺーパーにレンズクリーニングリキッドを少、量つけて、軽くふいてくださし、。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでくださ 

い。 

回このカメラの使用温度範囲は一5で〜+40でです。 

回寒冷地では電池の性能が低下しますので、ホ服の内側に入れるなどして、温めてからご使用くださし、。なお一時的に性能の低下した電池は、苗温に戻れば性 
能が回復します。 

回旅行やたくさん写真を撮られるときは、万一の場合に備えて予備の電池をご用意くださし、。おに海外では地域によっては電池の入手が困難な場合があります。 
画巿販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用くださし、。携帯電話、 PHS 用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際 
は特にご注意ください。 

因]大切な撮影(結婚式や海外旅行、業務用違など）の前には試し撮りをして、カメラが正常に機能することを確認してくださし、。 


I アフターサービスについて 

お手持ちの製品が故障した場合には、なの要領で修理させていただきます。ご購入店または富±フイルムサービスステーションに直接お申し出ください。それに i 外の 
責は、ご容がいただきます。なお、保証、使いでなどのご不明な点につきましても、上記に記載の薛社カメラ事業部かおおくの富±フイルムサービスステーションをご 
利用ください。 

• 無料修理 

故障した製品についてはご購入年月日、販売店をの記入された、ご購入日より1年切內のイ呆証書が添付されている場合には、イ呆証書に記載されている内容の範囲内で、 
無料修理させていただきます。 

ホ詳しくは、製品イ呆証規ををご覧ください。 

• 有料修理 

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願 
います。 

1 . 修理ご依頼の際、お証書の提示または添付のないもの。 

2 .保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場合、または記載ま項が訂正された場合。 

3. 富±フイルムサービスステーション L ソ外で分解、修理されたもの。 

4. 义災、地震、風水害などの天災による慢傷、故障。 

5. お取扱上の不注意(使用説明書拍外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂•おの付着、カメラ内部への水•砂•泥の入り&みなど)、イ呆管上の不備盾温多湿やナフタリン、 
しょうのうの入った場所での保旨)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。 

6. 前記 L ソ外で薛巧の責に帰すことのできない原因により生じた故障。 

7. 各部点検、精密検査、み解掃除などを特別に依頼されたもの。 

• 修理不能 

浸(窗)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理できない場合もありますの 
で、お近くの富±フイルムサービスステーションにお問い合わせください。 

• 修理部品の保有期間 

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安におをしておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。なお、部品イ呆有期間終了後でも 
修理できる場含もありますので、詳しくはご購入店かお近くの富±フイルムサービスステーションにお問い合わせください。 

• 修理ご依頼に際してのごま意 

1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、也、ずイ呆証書を添えてください。 

2. ご購入店や富±フイルムサービスステーションで、ご指をの修理箇所、故障内容を詳しくご説明くださし、。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添 
えてくださると修理作業の参考になります。 

3. 修理箇所のご指をがないときは、鲜社ではを部点検をはじめ品質、せ能上也、要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなることがあります。 

4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「〇〇〇〇円 liLb は連絡してほしい」とを額をご指をください。ご指をのないときは5,000円内の料金で修理完了する場 
合は修理をすすめさせていただきます。 

5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り外してお手もとに保管してください。 

6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱などに入れてしっかり包装し、也、ず書留小包でお送りください。 

7 .修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整橫査を斤いますので、普通修理品の場合は富±フイルムサービスステーションで、お預かりしてから通常7 
〜10日位をご予をください。 

• 海が旅行中の故障 

'海外旅行中に故障した場合は、’海外を地の富±フイルム海外現地法人または富±フイルム代理店をご利用くださし、。富±フイルム海外現地法人、代理店の巧を地一 
覧表はお近くの富±フイルムサービスステーシヨンにおたずねください。なお、海外での修理は巧応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 



このマークは、を全性、衛生、環お及び消貪者イ呆謹に関する EU (欧州連合)の 
要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 

( CE とはヨーロッ/《認定 (Conformite Europeenne ) の略） 






























































